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Aanvraag Omgevingsvergunning uitbreiden woning/wijzigen dakkapel 

Ontvangen: 26-04-2016 
Vergunningszaak: Omgevingsvergunning 
Dossiernummer: WAB016/00167 
Locatie: Geelvinckstraat 72 te Castricum 

Activiteit: het uitbreiden van de woning op de eerste verdieping en 
het wijzigen van de dakkapel 
Fase: Aanvraag ontvangen 

Burgemeester en wethouders hebben bovenstaande omgevingsaanvraag, waarbij de reguliere voorbe¬ 
reidingsprocedure van toepassing is, ontvangen. 

Deze kennisgeving betekent niet dat medewerking wordt verleend. 
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